RADIOLOGIA NA INFECÇÃO POR COVID-19 


- TOMOGRAFIA DE TÓRAX 


* Os principais achados são: 


* Opacidades em vidro fosco 


* Pavimentação em mosaico (vidro fosco + 
espessamento septal inter/intralobular) 


e Consolidação alveolar 
* Ectasia brônquica 


* Distribuição: multifocal bilateral E 
predominantemente periférica 
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RADIOLOGIA NA INFECÇÃO POR COVID-19 


* Exemplo de laudo: 


* Opacidades em vidro fosco e focos de consolidação esparsos em ambos os pulmões, 
predominando nas regiões periféricas, que podem representar processo infeccioso (considerar 
etiologia viral) 


* Achados incomuns: derrame pleural, linfonodomegalias, nódulos, escavações (pensar outros diagnósticos) 
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RADIOLOGIA NA INFECÇÃO POR COVID-19 


- USO DA TOMOGRAFIA DE TÓRAX 


* Estudos demonstraram que a TC de tórax tem sensibilidade mais alta que o PCR viral no 
diagnóstico das infecções por COVID-19 no contexto clínico apropriado 


* Apesar disso, a confirmação do diagnóstico com o teste viral é necessária para o 
diagnóstico definitivo, mesmo com achados radiológicos típicos (recomendação ACR) 


* Os achados tomográficos não são específicos, também podem ser identificados em outras 
condições, como pneumonias por outros agentes virais e pneumonias em organização. 
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RADIOLOGIA NA INFECÇÃO POR COVID-19 


- RADIOGRAFIA DE TÓRAX 


Feita como exame inicial, porém com papel 
limitado (baixa sensibilidade e especificidade) 


Frequentemente normal (cerca de 70% dos 
casos) 


Os principais achados são opacidades alveolares 
mal definidas esparsas por ambos os pulmões 


U N IT E D H E A LT H G RO U P O 2019 UnitedHealth Group. Any use, copying or distribution without written permission from UnitedHealth Group is prohibited 


